Scanned with CamScanner 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 


كلية الملك فهد الأمنية 


4 م 
(شهادة) 
يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية 
بأن المتدربة / اسمهان سعود عبد العزيز القويعي هوية وطنية رقم( اموه )2 
قد اجتازت برنامج (إعداد مدربات الرماية) 


والذي عقد خلال الفترة من ك١‏ ۱ھ إلى ۱/۱۷ ۱ اه 


والله الموفق ¢ ¢ 


مدير معهد التدريب النسائي ا 


aD 


د.سطام بن عبدالعزيز الفارس 


Scanned with CamScanner 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 


VISION رؤية‎ 


كلية الملك فهد الأمنية 


KING FAHO SECURITY COLLEGE 


(شهادة) 


يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكليه الملك فهد الامنيه 
بأن المتدربة / اسمهان سعود عبد العزيز القويعي عوينة وىة رم( 010010 
قد اجتازت برنامج (الآداب والأحكام العسكرية) 


والذي عقد خلال الفترة من 0۸ هھ إلى "راكار3::١آهى‏ 


والله الموفق 53 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني 


ار سحي 


د سطام بن عبدالعزيز الفارس 


الخ مدير عام كلية الملك فهد الأمنية 


اللواءا LL‏ 
2 د. علسي بن عجدالرحمن الدعيج 


| سح ig hal rari Coline‏ | 
أي كشط أو تعديل في الشهادة يلفيها 


